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शहरी विकास मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1994 
सा . का . नि . 424 ( अ )... केन्द्र सरकार , दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजुल 
भूमि का निपटान ) , नियमावली , 1981 के नियम 2 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए वर्ष 1992- 93 के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु वसूलनीय पूर्व-निर्धारित 
दरें इस प्रकार एतद्वारा अधिसूचित करती है : 
क्रमांक जोन 

अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें ( इति वर्ग मीटर ) 


1. दक्षिण 
2. पूर्व 
3. पश्चिम 
4 . उत्तर 


औद्योगिक भूखण्ड वाणिज्यिक भुखण्ड 
1636/- रुपये 

2454/- रुपये 
1803/ - रुपये 

2705/- रुपये 
1769/- रुपये 

26 5 4/- रुपये 
2053/- रुपये 

3079/- रुपये 
[ संख्या जे - 13036/ 36/ 93 - डी . डी . 1ए ] 

के . पी . सिन्हा, संयुक्त सचिव 
( 1) 
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MINISTRY OF UBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th April, 1994 
U .S .R . 424 ( E ), - 10 exercise of powers conferred by Rule 2 ( 1) of the Delhi 
Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land ) Rules, 1981 , the 
Central Government hereby notifies the pre-determined rates chargeable for 
industrial and commercial plots for the year 1992 -93 as under : 
S . Zone 

Approved pre-determined rates ( per sq , mtr.) 
No. . 

Industrial plots Commercial plots 
(Rs.) 

( Rs.) 
1. South 

1 ,636 

2, 454 
2 . East 

2 ,705 
3 . West 

1, 769 

2 ,654 
4 . North 

2 ,053 

3 , 079 
These rates come into force with immediate effect. 

[No. J. 13036 / 36 /93-DDIA ] 

K . P . SINHA , Jt. Secv . 
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